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Si tenemos, un celular, una laptop, 
un i-phone, etc. nos preocupemos 
diariamente de poner a “cargar” 
estos artefactos. Para ello 
conectamos, la batería de los 
equipos, a la corriente eléctrica, 
una vez cargada, nos proporciona 
la energía necesaria, рага que 
podemos utilizarlos durante el día. 
También utilizamos “pilas” para 
nuestras cámaras fotográficas, para 
los comandos del Wi, estas son de 
una forma diferente а las “pilas” 
que empleamos, para los relojes, o 
para las calculadoras ¿Qué 
proceso permite que las 
baterías proporcionen energía 
eléctrica? 
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Hemos escuchado términos, como 
esa joya está bañada en oro, en 
plata; se conversa o conocemos de 
piezas niqueladas, que no es otra 
cosa que un baño de níquel sobre 
alguna pieza metálica, o del cobre 
electrolítico que produce Perú en sus 
refinerías del sur del país. ¿Qué 
procesos permiten, bañar piezas 
en oro o en plata, niquelar piezas 
metálicas о producir cobre 
electrolítico? 
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Estudia la inter conversión entre energía Química y Eléctrica a partir 


de reacciones REDOX 
VOLTAICAS 
ENERGÍA ENERGÍA 
QUÍMICA ELÉCTRICA 
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Cuando ocurre una reacción del tipo redox, (reacciones de óxido-reducción). 
Como toda reacción química, las reacciones redox, pueden ser espontáneas o 
no espontáneas. 


Cuando la reacción redox es espontánea, la energía liberada en ella, se 
convierte en electricidad; pero si la reacción redox es no espontánea, será 
necesario suministrar corriente eléctrica para que la reacción ocurra. 

En otras palabras, el campo de la electroquímica se divide en dos partes: 


«los procesos electroquímicos que generan energía eléctrica, estos 
procesos se lleva a cabo, en una celda o pila galvánica. 

«los procesos electroquímicos que requieren de energía eléctrica, para 
que sucedan, estos se llevan a cabo en una celda electrolítica y se 
conoce industrialmente como electrólisis. 


Debemos recordar que, una reacción redox, ocurre por la transferencia de 
electrones. Estos electrones fluyen del agente reductor hacia el agente 
oxidante. 
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Ajuste redox en medio básico 


+з -+1 + -1 
KCrO, + KClO + KOH — К„СгО, + KCI + H,0 


Ox: (240 кб, — VO + Su“ + Заг ) х2. 2 
metio 
pa - 4.0.3 А 


+ _ = - - 1 
duo + OH + 2602 4 300 +- 4004 +34 BH 131046 
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Conocimientos Generales 


= Electrolito: Sustancia iónica o covalente polar, generalmente en solución acuosa о 

fundida, que favorecen el paso de la corriente eléctrica. 
Ejemplo: | NaCt(ac > Мат, су + Ct ac) 
H2S0xac) > 2Híac) 5504) 

LI Los electrodos son la superficie de contacto entre el conductor metálico y la 
solución de semicelda (anódica o catódica). Si el electrodo no participan de la 
reacción redox (ni se oxida ni se reduce), se le llama electrodo inerte o 
pasivo. Cuando participa de la reacción redox, como es este caso, se denomina 
electrodo activo. 


CÁTODO REDUCCIÓN 


ÁNODO OXIDACIÓN 
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Tipos de electrodos: 
1. Electrodo metal — ion metálico: 


Están compuestos de un metal en 
contacto con su ion en solución acuosa. 
En cada uno se establece su equilibrio 
metal - ion metal. 


Los electrodos de la pila Daniell 
constituyen un ejemplo de este tipo 
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2. Electrodo redox: 


Están formados por un metal inerte, 
usualmente platino, el cual по sufre 
ningún cambio durante el proceso, ya 
que únicamente hace de transportador 
de electrones. Este metal se sumerge en 
una disolución en la que se encuentran 
iones del mismo elemento en diferentes 
estados de oxidación 


Ее tag) — Ее” д) +1е Oxidación 
Fe” tay) + 16 — Fe” x Reducción 
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2. Electrodo gas - іоп: 


Están formados por un metal inerte 
tal como Pt, en contacto con el gas 
y la disolución del anión 
correspondiente. El electrodo de 
cloro es un ejemplo de este tipo 


2 Cray > Clip +2 € 
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Voltímetro 


Potencial normal 
del electrodo: 


La f.e.m. medida en una pila puede considerarse formada por la 
diferencia de dos diferencias de potencial, corresponsal cada una 
de ellas a la diferencia de potencial entre el metal y la disolución 
(potencial de electrodo). 

El potencial del cátodo y el potencial del ánodo se denominan 
potenciales absolutos de electrodo. El potencial de electrodo 
depende de la naturaleza del metal, de la concentración de la 
disolución y de la temperatura, por tratarse el proceso de un 
equilibrio químico 

Para evitar esta dificultad se acuerda elegir un electrodo de 
referencia al que, de manera arbitraria, se le asigna el valor cero a 
su potencial de electrodo. De esta forma la f.e.m. de una pila, 
formada por un electrodo cualquiera y el de referencia, da el valor 
del potencial de aquel electrodo relativo al de referencia 


E pila = Е cátodo -E ánodo 
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ነ); | 
Cuanto más positivo es el valor de Е... de una media reacción, mayor X A 
es la tendencia del reactivo de la media reacción a reducirse y, por ፦ 
consiguiente, a oxidar а otra especie. 


Usando los potenciales estándar de reducción: x 


a) ¿Cuál de las especies siguientes es el agente oxidante más fuerte: NO, (ас), | | 
Ад (ас), Сг„О,* (ac)? E 
El agente oxidante más fuerte, con E",.4 más positivo, será la sustancia " ሠራው 
que posea la mayor tendencia a reducirse. <= 
МО; (ac) + АН” (ас) + Зе > NO (9) + 2፡።.0 (1) Еа = 0,96 ሃ 
Ag” (ас) + е > Ад (5) = 0,80 V 
Cr,0,* (ac) + 14 Н“ (ac) + бе” > 2Cr* (ac) + 7H,0 (1) = 1,33V 


Comparando los valores de E“,.4, el ion Сг-О,7 es el agente oxidante más 
fuerte. 
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582) + 267 — бпр ኛፒርጅኑርኑርኑ፦ጵ ሇሮር | 
28፡6) + 2e — Н 

902) + 2ፎ” — Pb, 

| Sn" ng +20 — Sno 0002 
Ni” eg +20 > Nio | 
Сф. + 2е — Са, 

С ы + E => ርኛ 

[22/2222 7222222222 
CO шл) + 3ፎ — Сг, 

Zn” ag + 262 -ቃ Zne 

Mn” cy + 20 — Мп, 

[Naag te — Nao | 
Ca” wp +26 > Cao 00222 
Ba? an ተ 26 — Bas 

K'a tE Ka | 

-3,05 


+0,13 
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| +1,07 | 
| +096 | 
| ታ0,92 | 
|5040 
| +0,79 | 
| +0,77 | 


2“ (аа ЧО 
Ғе”, tE > Fe“ ) 


| MnOs cy + 2 11:(3,, + Зе > МпО, +4 ОН | 
by +20 > 211 | 
[Cua +е > Cug 2 
Ox; +2 НО, +4е >40H a, 


[Cup +20 > Cus | +03 
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01. Señale verdadero (V) o falso (F), según 


corresponda, referente al fenómeno de la 

electroquímica. 

| Estudia procesos donde están 
involucradas reacciones redox. 

VERADERO: ESTUDIA LA 

INTERCONVERSION DE ENERGIA QUIMICA 

A ELECTRICA MEDIANTE RXN REDOX 

Il. En las reacciones redox hay cambios en 
los números de oxidación. 


VERDADERO: REDOX HAY 
TRANSFERENCIA DE ELECTRONES POR 
ENDE LOS EO DEBEN VARIAR 

lll. Las reacciones redox implican 


semireacciones de oxidación (pérdida 
de electrones) y de reducción (ganancia 
de electrones). 
VERDADERO: REDUCCION DISMINUYE 
ALGEBRAICAMENTE EL ЕО DEBIDO A LA 
GANANCIA DE ELECTRONES. LA 
OXIDACION ES UN CASO CONTRARIO 
A) FW В) VFV С) МУМ 


D) FFV E) FVF 


02. Dados los siguientes potenciales estándar de 


reducción 

E? геа 
Clay) +287 >2Cfiac)  1,36V 
Вее +2e > 2В[ ас) 106V 
12(5) +2e > Zac) 0,54V 
SOLUCIÓN: 


Сі: posee mayor potencial de red. Es decir 
que es el mejor agente oxidante 

Si ordenamos en forma creciente al poder de 
reducción 


| < Вг? < СІ; 
Caso contrario en forma creciente al poder 
de oxidación (agente reductor) 


СР Г 


Marque lo correcto: 


A) Él C£ ag) es el mejor agente reductor que 
Вг у 12. 

В) Él I2(s) es mejor agente oxidante que el 
Br). 

C) Él 85(/) es mejor agente oxidante que el 

E) Él C£íac) es mejor agente reductor que 


Br yT. 


~ 
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Las Celdas galvániCas, son un dispositivo en el que la transferencia de 
electrones, (de la semireacción de oxidación a la semireacción de reducción), se 
produce a través de un circuito externo en vez de ocurrir directamente entre los 


reactivos; de esta manera el flujo de electrones (corriente eléctrica) puede ser 
utilizado 


Semicelda anódica 
Electrodo anódico 
Solución anódica 
Semicelda catódica 
Electrodo catódico 
Solución catódica 
Puente salino 
Conductor metálico 
Voltímetro 
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lon cobre, 
Cu?+ 


Electrones 7 


Electrodo 
de cobre 
metálico 


Voltímetro 


- - ኀ Puente salino 


' 


Átomo de 
cobre, Cu 


lon sulfato, 
50, 


ZnSO, 1M 


Zn= 28”? + 2e Cu?* + 2ሮ” — Cu 
Oxidación, ánodo Reducción, cátodo 


PILA DE DANIELL (COBRE — ZINC) 
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En la semicelda anódica ocurren las oxidaciones, mientras que en 
la semicelda catódica ocurren las reducciones. El electrodo anódico, 
conduce los electrones que son liberados en la reacción de oxidación, hacia 
los conductores metálicos. Estos conductores eléctricos conducen los 
electrones y los llevan hasta el electrodo catódico; los electrones entran 
así a la semicelda catódica produciéndose en ella la reducción. 


Апойо (oxidación) Znís) -- Zn**(ac) +2e 


Cátodo (reducción) Си (ас) + 26” — Cu(s) 


Un puente salino se compone de un tubo en forma de "U" que contiene 
una solución muy concentrada de un electrólito, (por ejemplo: Мамо; „г, 
NH¿NOz(ac)r МАС! а), KNO3 3, entre otros) cuyos iones no reaccionan con los 
otros iones de la celda пі con el material de los electrodos. 

El electrólito se suele incorporar en un gel para que la solución de electrólito 
no escurra cuando se invierte el tubo en U. A medida que se produce la 
oxidación y la reducción de los electrodos, los ¡ones del puente salino 
emigran para neutralizar la carga en los compartimientos de la celda. 

Los aniones emigran hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo. 
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2 -= . ., ” 
Zn —> #8”? + 2e (oxidación, ánodo) 


Representación 
de una lla: Cuž* + 27 —> Cu (reducción, cátodo) 


A efectos prácticos „en Со?" + Zn —> Cu + 2п2+ (reacción global de celda) 
lugar de dibujar un 
diagrama completo de 


una pila es conveniente superficie puente superficie 
utilizar una notación del electrodo salino del electrodo 
simplificada, para | | | 
especificar los procesos 28128፡| (1 M) || Cu?* (1 M)|Cu 
que tienen lugar en 
dicha pila. Por ejemplo, ን ው 
la pila Daniell se especies (y concentraciones) en contacto 
representa por: con la superficie de los electrodos. 


1) Las líneas verticales simples indican una separación de fases. La doble línea vertical representa un tabique poroso o un puente salino 
2) El electrodo de la izquierda es el ánodo y por lo tanto la semirreacción asociada con él se escribe como una oxidación. El electrodo de 
la derecha es el cátodo y la semirreacción asociada con él se escribe como una reducción 
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La diferencia de potencial 


E A entre el ánodo y el cátodo, se 
electrico mide energia | 
potencial por carga denomina potencial de celda 
eléctrica, los potenciales ES сағ Y coincide con la FEM. 


estándar de reducción 
son propiedades 

intensivas. a o a 

Por tanto, la modificación E =ኮ +E 
del coeficiente pila Red Ox 
estequiométrico de una PE 

media reacción no afecta emas . 

el valor del potencial o o 

estándar de reducción. Ек, = -Eo 
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La aplicación más importante de los potenciales de electrodo es la predicción de la 


Potencial espontaneidad de las reacciones rédox. En general, los potenciales estándar de electrodo 


pueden usarse para determinar la espontaneidad de las reacciones rédox, no importa si las 


de una ila "reacciones tienen o no lugar en celdas electroquímicas. 


1. 


Se seleccionan las semirreacciones apropiadas de la tabla de potenciales estándar de 


reducción. 
Se escribe la ecuación de la semirreacción con el valor más positivo (o menos negativo) 


de ЕО de reducción, junto con su potencial. 

Se escribe la ecuación de la otra semirreacción como una oxidación y se escribe su 
potencial de oxidación; para hacer esto, se invierte la semirreacción de reducción 
tabulada y se cambia el signo de ЕО. (Al invertir una semirreacción o una reacción 
completa también se cambia el signo de su potencial.) 


Сағ“ +27 ——=> Cu +0.337 V ሩ፦፦ potencial de reducción 
Zn — л + le +0.763 V *—— potencial de oxidación 


Со” + Zn ——> Cu + 28” E" = +1.100 V 
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El valor positivo de E% celda indica que la reacción directa es espontánea (favorece la 
formación de productos) en condiciones estándar. Por lo tanto, se concluye que los iones 
cobre(I!) oxidan al zinc metálico a iones ረበ” y Cu** se reducen a cobre metálico. 


reacción Para que esta reacción ocurra, tendría 
"рне que suministrarse energía eléctrica con 
Cu + 2п2+ —> Са” + Zn Е, = —1.100 volts una diferencia de potencial superior a 


1.100 volts. Esto es, la reacción no 
espontánea tendría que llevarse a cabo 
en una celda electrolítica. 


El signo de E“ indica la 


espontaneidad 


En una reacción que es espontánea en condiciones estándar, E” ada debe ser positivo. Un va- 
lor negativo de E24, indica que si se invierte la reacción que se escribió para obtener 
este valor negativo, entonces se obtendrá la reacción espontánea en condiciones estándar. 
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EJERCICIO responde a las siguientes preguntas: 
a) ¿Será espontánea la reacción siguiente? 
Zn” + Ѕп — Zn + Sn“ 
b) ¿Será espontánea la reacción siguiente? 
Sn” + 2 Ее” — Sn“ + 2 Ее” 
c) ¿Reducirá el Ni metálico al 
1. ር” a Fe”; 


2.Zn* 8 ሪክ ? 
4) Ln + 08 — Zn ~ UEGVY 
24 4+ 
№ —» M ጉ ат 015ү 


ዴን. 


-094у 
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03. Una celda galvánica está representada por 


А(5)/ А(-)(1М)//В"”(1М)/В(6), por lo 


que podemos afirmar correctamente que: 


A: agente REDUCTOR (ÁNODO) 
A"*: forma OXIDADA 

B"*: agente OXIDANTE 

B: Forma REDUCIDA (CÁTODO) 


I. El flujo de electrones se dirige desde A 
hacia B. 

RECORDEMOS: Estos electrones fluyen del 

agente reductor hacia el agente oxidante. 

ll. A es el electrodo positivo, mientras que 
B es el negativo. 

ANODO: pierde electrones (-) 

CATODO: gana electrones (+) 

lll. El potencial estándar de reducción de 


В(ас) es mayor que el correspondiente a 
Абс). 
El potencial de Red. Del Bm+ es mayor que 
la del An+ 


A) Solo | B) Solo Ill C) lyll 
E) Уу! 
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04. Si una celda galvánica se representa por: 


Cris) / Сга) // Agíac) / Ag 
Oxidación Reducción 
Ánodo Cátodo 
A.R/F. O //A.O/F.R 
Cr + 3Ag* > Сг +3Ag 


Seňale las proposiciones verdaderas (V) o 

falsas (Р): 

1. En la semicelda que ocurre la oxidación, 
existe el ion Ад". 

FALSO: SE OXIDA EL Cr > Cr** +Зе- 


ll. La semirreacción que ocurre en el cátodo 
es Ag" +е Ag. 
VERDADERO: SE REDUCE Аа” +1e ЭАд 


Ш. La reacción global es 
Сг?+ +3Ag > Cr+3Ag'. 
FALSO: 
А) VVV B) VFF C) VFV 
E) FFF 


05. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las 


siguientes proposiciones: 
1. El potencial estándar de la semirreacción 


288) + 287 > Но es 0,00%. 
VERDADERO 


2 + 2е — Нм Г 0,00 


Il. А partir del potencial estándar de la 
semicelda patrón se puede determinar el 
potencial estándar de otras semiceldas. 

VERDADERO 


E pila Ecátodo "K ánodo 

III. бі se comparan los potenciales de 
reducción de dos especies, se puede 
decir que la que tiene mayor potencial se 
oxida. 

FALSO: EL QUE POSEE MAYOR POTENCIAL 

DE REDUCCION ES EL MEJOR AGENTE 

OXIDANTE (REDUCE FACILMENTE) 


ልን VVV В) МЕ С) VFV 


D) FFV E) VFF 
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07. Dados los siguientes potenciales estándar de 


reducción: 

Ag*+te >Ag | E =+08V 

ርህ” +2e7 Cu E =+0,34V 
Zn“*+2e >Z2n E --0,76 М 


Señale el mejor agente oxidante 

EL MEJOR AGENTE OXIDANTE ES AQUEL 
QUE POSEE MAYOR POTENCIAL DE 
REDUCCIÓN 


A) Zn% в) Cu? С) А9 


0) А9 E) Zn 


08. En una celda galvánica basada en la reacción 


Zinc-cobre señale las proposiciones 
correctas: 
superficie puente superficie 
del electrodo salino del electrodo 
l ! | 
ZnlZně* (1 M) | Со” (1 ነስ!(:ክ 


especies (y concentraciones) en contacto 
con la superficie de los electrodos 

1. Los electrones fluyen desde el electrodo 

de Zn hacia el electrodo de Cu. 
Verdadero: pues van desde el ánodo al 
cátodo 
П. En el electrodo de Cu ocurre la oxidación. 
Falso: ocurre la reducción 
lll. El electrodo de Zn pierde masa. 
Verdadero: al ser un electrodo activo, este se 
va a Oxidar y por ende pierde masa 
A) Solo | В) Solo |! С) Solo IlI 


ሀ) Ту E) ነ" 


09. Indique con verdadero (V) o falso (F) a las 


proposiciones siquientes: 

|. Еп una celda galvánica se genera una 
corriente continua por medio de las 
reacciones químicas que ocurren. 

VERDADERO: pues son rxn redox de 

naturaleza espontánea 

|. En la celda galvánica es necesario colocar 
un puente salino о membrana 
semipermeable. 

VERDADERO: Pues comunica las dos 

semiceldas y mantiene la electroneutralidad 

ІІ. Representa el esquema de una celda 
galvánica: 


0 
Zní / Zn(1M) // Cu“*(1M) / Cuts) 


FALSO: Zn se oxida у el Cu” se reduce 


A) VW В) VFV C) VVF 
D) FFV E) FFF 


25. Dados los siguientes potenciales estándar: 


№і2+ /Ni E” =-0,25V 
са2+ /Cd E” =-0,40V 
Ag” / Ag E” =+0,80V 
Си?* / Си E” =+0,34 V 


¿Cuáles de las siguientes reacciones, en 
condiciones estándar, son espontáneas? 


L Nirs) + 2Ag* >Ni?* + 2Agy5) 
Oxida Ni +0.25V 
Reduce Аа” +0.80V 


Ebita= +1.05V 
I. Сау +Cu* > Са?* + Cus) 


Oxida Cd +0.40V 
Reduce Cu** +0.34V 
Evita= +0.74V 


п. ዕጅ + Ni > Cds + አሆ” 


Oxida Ni +0.25V 
Reduce Са?” - 0.40% 
Epita= - 0.15V <0 
NO ES ESPONTÁNEA 
A) Solo | В) Solo | С) ly! 
D) | y [| E) lylll 


20. Dados los siguientes potenciales estándar de 


reducción indique, la reacción que es 
espontánea en condiciones estándar. 


E° Ag'/Ag=+0,8V 

E° Zn” /Zn=-0,76V 
E° си?* /Си = +0,34\/ 
E° Fe?*/Fe=-0,036V 


А) 2Fe+3Zn“* > 3Zn+ 2Fe** 
Oxida: Ғе +0.036V 
Reduce ያክ” -0.76V 

Evila= -0.724V < 0 
В) 3Ag+Fe* > ЗА + Ее 
Oxida: Ag - 0.80V 
Reduce Ғе“  -0.036V 

E ila= - 0.836V < 0 


ር) 2Ag+Cu** > Cu+Zn* 


No es correcto la rxn 


Oxida: Zn + 0.76V 
Reduce Си?" + 0.34V 
ፍሬ” +1.10V>0 


E) ርህ + Zn“* > Zn + Си2+ 


CELDA ELECTROLÍTICA 


16. 


18. 


Determine el potencial de la reacción y 
señale si es espontánea o no espontánea. 
2HC£0 0) + Ptis, + 2Н* -> 6፡2 +РЇЎ + 290, 
Datos: 

2HC£0 20) +2H* +2e- > Се, “НО E =163 V 
Рі + 2е- ЭР, E =12V 

Solución: 


Oxida  PyPe* -1.2У 
Reduce HCIO/Ck +1.63% 
E ila= +0.43V > 0 


A) - 0,43 v; no espontánea 


C) 141 v; espontánea 
D) 1,82 v; espontánea 
E) 2,83 v; espontánea 


Determine el potencial estándar, a 25 °С, 
de la celda galvánica formada por: 


Agt +e >Ag E” = +0,80 V 
Cu% +26” >Cu E = 40,34 V 
Solución: 

Reduce Ag+  +0.80V 


Oxida Сы -034ሃ 
E“ pila = +0.46V 


А) 1,14% В) 0,86 V 
D) 0,57 V E) 0,90 V 


CELDA ELECTROLÍTICA 


14. A partir de los siguientes potenciales 10. Respecto a la notación de celda siguiente. 12. Determine la fuerza electromotriz de la 
estándar de reducción: Grafito /125) / ъс) Чы. MNOG), siguiente pila (voltios) 


Fe/Fe**(1M)// Ag'(1M)/ Ag 


мп, / grafito a e3 
2 = JE = 
CU gc) +26 > Сұ) E =+0,34 V Señale las proposiciones correctas: Ошо: zi = /Ғе--0,036У 
Е ° |. Los dos electrones son inertes. E Ag"/Ag=-+0,8V 
Zac) +2е > Zn E = +0,76 V Verdadero: en ambos lados esta presente el 
grafito A) 0,253 B) 0,722 C) 0,515 
ll. La especie |: se oxida en el ánodo. D) 0,836 E) 0,975 
Mayor potencial че y 
Mejor agente oxidante +0.80V Ill. El ion Mn“* se reduce. ፡ Solución: 
Mejor agente reductor +1.66V Falso: El ion es la forma reducida Oxida Fe -0.036/ 
Е° pila = +2.46V A) Solo | 8) Solo | С) Solo III Reduce ል +0.80V 
ሀ) |ሃዘ E) Шу! ር" pila = + 0.836V 
Al / AP* // Ag'/Ag 
Prediga cuál será la celda galvánica con 11. En relación a las celdas galvánicas, indique 
mayor а” celda. las proposiciones incorrectas: 
A) ርህሬ)// Си, Agie / Ag I. Ocurren reacciones redox espontáneas. 
(s) > = ) (s) VERDADERO 
B) 2п(5) /2П(ас) // Аб(ас) / АО(<) |. En el cátodo se produce el fenómeno de 
С) Aly! АС // Cuéz) //Cu nm 
) (s) ac) (ac) (s) VERDADERO 
ІІ. Los aniones migran al ánodo y se oxidan. 
FALSO: EL ÁNODO SE OXIDA LIBERANDO 
E) Al (5) / А) /2п)/2п() ELECTRONES 


A) Solo | В) Solo І! С) Solo | 
E) | y || 


13. Respecto a la celda: 
Pt) /Sn% (1M), Sn*=(1M)//Fe?(1M), Fe?" (1M)/ Pt) 


Indique verdadero (V) o falso (F), según 
corresponda: 


l. La semireacción Fear) + 16” > Fee) 


ocurre en el cátodo. 

VERDADERO: Fe** se reduce 

II. El E de reducción de la semireacción 
Fe% + 18” >Fe? debe ser menor 
que еі Е de reducción de la 
semireacción Sn** + 26 > Sn**. 

FALSO ES MAYOR 


П. Esta celda representa un ejemplo típico 
del uso de electrodos inertes. 


VERDADERO: ELECTRODOS REDOX 


A) VW B) VFV C) FW 
D) VVF E) VFF 


М, 

>, 
PITAGORAS 
ACADEMIA 


No consideres los ESTUDIOS como una obligación, 
sino como una oportunidad para penetrar en el bello 
y ma ravilloso mundo del SABER. (Albert Einstein) 


>) FIN DE LA SESIÓN 


PRACTICA Y APRENDERÁS 


